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Mod. Esagamma IF71 e 871. - Quarta serie (differisce dalle serie precedent per I’aggiunta dell'indicatrice ,<Ji 
- Produzione 1941-42. — Media frequenza; 407 kHz. — Tension© al primo condensatore df filtro: 350 V. — Avvol- 

gimento di campo; 920+400 ohm l 























